NOTES a 
ASSOCIATED ACTUAL WIRING DIAGRAMS: 


4HULSWD SELECTOR MAGNET ORIVER 
7470WD ELECTRICAL SERVICE ASSEMBLY 


K262WD KEYBOARD LK 
2900WD MOTOR LMU 

4¥268WD CABINET LAC 
74H8IWD TYPING UNIT 


RESISTANCE VALUES IN OHMS (11 ) 
INDUCTANCE VALUES IN MICROHENRIES MH 
CAPACITANCE VALUES IN MICROFARADS MFP 


SL-BL SLOW BLOWING FUSE. 


INDICATES FEMALE AND 
INDICATES MALE 


A KEYBOARD TERMINAL 
C CABINET TERMINAL 
D SMD TERMINAL 
© __ T TRANSFORMER TERMINAL 
<< __F KEYBOARD CONNECTOR 


4 AA PRINTER CONNECTOR 


wo. | 
[USE SYNCRONOUS MOTOR ON REGULATED 60 ] 
POWER ONLY, GOVERNED MOTOR AND OTHER POWER 

ie 


UNREGULATED AC. 


CIRCUITS OPERABLE ON 50-60 


ALL APPARATUS SHOWN IN UNOPERATED OR DE-ENERGI ZED 
POSITION. 


IPOLARITY AS INDICATED MUST BE OBSERVED FOR 
PROPER R.F. FILTER OPERATION. 


CONTROL CIRCUIT 


AA 


ra) 
| 


i) 


LJ 


Cd 
co 
wo 


| 


53 m 
SLOT 
OX ‘ 
ZYH 
52 5 
51 6 
9 7 : 
SLOT 
17 
O——< z¥1 
10 
8 
it 
9 
12 ; P 
SLOT 
20 
o——_< ZXE 


w 


np 


E stot i 
(LF LF NNNN) 


AA 
ana 
15 13 F 
SLOT 27 
UNCODED 
O——< BARS 
is 14 
\7 
15 
54 16 F 
SLOT 30 
é ZRJ 
56 18 
42 19 : 
SLOT 33 
: ZEM 
43 
20 
4y 
21 
46 
‘ F 
a SLOT 
37 
O---—< zc ze 
47 ay 
22 


1i5V AC POW ER 
50-60 i} AMP. SWITCH 
6 (ts) / 
® 
C 39 
SL-BL 
® 
Cc 37 
A3 
oe 
MARGIN 
INDICATOR 
AG 
© 
or 
MARGIN 
115¥ AC INDICATOR 
50-607 
(GS) 
O QO) 
C40 Di 8 
1A6 
SPARE LEADS 
C _D 
? ememaame™, 
18 6 
3 


POWER CIRCUIT 


D9 038 re 
O O A 
NORMAL 
ON 
IAG 
¢ 
ee 
@ 
173705 
15 O 
MF TRANSFORMER 
5.5V AC | 
4 AMP. DOW. 
POWER 
FACTOR 
CORRECTORS 
ies 
34 a 
6V 
COPY 
2 
6 
CLUTCH TRIP 
GNET 
(Pa) es Cr 
Lesu c E : C 
3 8 
CABINET GROUND 7 9 44S iH 
GROUND SCREW CLUTCH- SIGNAL 
SIDE TRIP RETURN 
(PG) (SYNCHRONOUS PULSE) 
4 8 


SIGNAL CIRCUIT 


KEYBOARD SIGNAL GENERATOR 


sal sees las ee ee es, J ad = 


HD2129 01 MFD | 

1000 MMF 

. 1 MFD FEED-THRU | 

M .Ol MFD | 
(2) 

D e O | 

a) | 
O O-—O 

| 

.O1 MFD | 

FEED-THRU 

HD2129 01 MED : | 

(4) | 
O O O 

22 MH | 


HUUSWD 
7470WD 


een 0 eee Be ee ee meet eee 


F Cc 
Tr | | | | 3 
| | 1 | 
| | | 
| | | SIGNAL 
| | output 
F | | c 
2 I ly | 
| l 
| | 7 
F | l 
i ; 
0 ae ee 
F 
19 


LP SELECTOR 
COILS 


8 


7471 WD 


| sOREVISIONS | 


fssue] oare [aura ne 
mm «K. E 1685BR 
a See) Poe 
inn bees 


SCHEMATIC 
WIRING DIAGRAM 
FOR 
ELECTRICAL 
SERVICE ASSEMBLY 
304206 


(KSR SET) 


a eae 
R. & D. FILE NOU2.A2 EaRA 
evap. cep Larro. 7X3) 

WD 


TELETYPE 
CORPORATION 


T7471 


A 


